GOVERNMENT 
OFKERALA 


Regn . No. KERBIL / 2012 / 45073 

dated 5-9-2012 with RNI 


a 


सत्यमेव जयते 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2020 


Reg . No. KL /TV ( N ) /634 / 2018-20 


SAR 


Sub.doc 


കേരള ഗസററ് 


KERALA GAZETTE 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


2020 momo 1 
1st December 2020 


തിരുവനന്തപുരം,, 

ചൊവ്വ 


beijo 9 


നമ്പർ 


1196 Qollo 16 
16th Vrischikam 1196 


47 


Vol. IX 


No. 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1942 GOLDD @ Mo 10 
10th Agrahayana 1942 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 


In the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at 
that time . 


No. S -5612 ( M & W5 ) /2020 . 


5th November 2020 . 


All participating firms should have GST 
registration. 


Sealed tender are invited for the Purchase of Electrical 


Items to Govt . Mental Health Centre , Kozhikode . The 
envelopes containing the tender should be superscription, 
tender for the supply of Purchase of Electrical Items for 
the use of Govt . Mental Health Centre , Kozhikode and 
should be addressed to the Superintendent, Govt . Mental 
Health Centre, Kozhikode Intending tenderers may submit 
the tender on their own letter head . 


Invoice in triplicate should be submitted for 
payment will be released only after satisfactory 
report from the concerned with sanction of the 
Undersigned . 


All Government rules and regulations will be 
applicable for the above tender. 


Last date and time of receipt of tender is at 
9-12-2020 , 12 noon . 


The undersigned reserves the right to reject or 
cancel the tender on without assigning any 
reason whatever and his decision will be final. 


The tenders will be opened on 9-12-2020 , 
12.30 p . m . 


Details of the requirenments and the conditions 
governing their supply can be obtained from the 
office on working hours. 


Late tenders will not be accepted 


Gaz . No. 47 / 2020 /DTP ( Stores Purchase ). 
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Electrical Materials to be purchased 

Plan Fund 2020-21 


ദർഘാസിന്റെ കൂടെ മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
വരുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാറ്റ് നിരതദ്രവ്യമായും 
കേരള സർക്കാരിന്റെ 7 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Particulars 


SI . 
No. 


Quantity Required 

( Nos. ) 


1 


9W LED Bulb 


100 


2 


5W LED Bulb 


10 


3 


7W LED Bulb 


100 


ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കാരപ്പറമ്പ്, 
കോഴിക്കോട്- 10 എന്ന വിലാസത്തിൽ സ്വന്തം പേപ്പറിൽ 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ? 665 ആണ് . ( ജി . എസ് . ടി . സൈസ് ഉൾപ്പെടെ) ഇത് 
യാതൊരു 

വശാലും തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

ടെണ്ടർ 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ത തപാൽ 
ചാർജ്ജായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർ 3 283 കൂടുതലായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 


കാരണവ ( 


4 


20W LED Tube 


100 


ഫാറ 


5 0 


5 


20W LED Street light 


10 


6 


Ceiling Fan 1200 NMSW 


50 


7 


Wall Fan 


10 


8 


Ceiling Fan Capacitor ( 2.5 MFD ) 


100 


9 


Flood Light 30W 


3 


ദർഘാസ് ഫോറം 2-12-2020 പകൽ 3 മണിവരെ നേരിട്ടും 
24-11-2020 - ന് 3 മണിവരെ തപാൽമാർഗ്ഗവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മണിയോർഡർ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 

കെ മിക്ക ലു ക ളുടെ വിശദ വിവര ങ്ങ ൾ ( അളവ് കമ്പനി 
മുതലായവ ) ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Government Mental Health Centre , 
Kozhikode .. 


( Sd . ) 
Superintendent. 


Homoeopathy Department 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ ളിൽ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. A2-731 / 2020 / GHMCH . 


20th October 2020 . 


നമ്പർ എ2-731 / 2020 . ജി.എച്ച്.എം.സി.എച്ച് 


2020 ഒക്ടോബർ 20 . 


Competitive sealed tenders are invited for supply 
various Lab Chemicals through running contract for the 
use of Government Homoeo Medical College Hospital , 
Karaparamba, Calicut, through running contract. The list 
of Lab Chemicals will be obtained along with the 
tender forms . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്കാവ ശ്യ മാ യ ലാ ബ് 
കെമിക്കലുകൾ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് മുഖേന വിതരണം 
ചെയ്യുവാ ൻ തയ്യാറുള്ള വരിൽനിന്നും സീൽ വച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
വിത രണം ചെയ്യേണ്ട കെമിക്ക ല ക ളുടെ ലിസ്റ്റ് ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
അടങ്കൽ തുക 

- ₹ 2,50,000 


PAC- X 2,50,000 . 


The tenders shall be superscribed as “ Tender for 
the supply of Lab Chemicals on running contract ” and 
addressed to the Superintendent , Government Homoeo 
Medical College Hospital , Karaparamba , Calicut - 10 . The 
last date of the receipt of tender is 9-12-2020 at 11 a . 
m . Late tenders will not be considered . Tenders will be 
opened at 11.30 a . m . on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who 
may be present at that time. 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് 
“റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് മുഖേന ലാബ് കെമിക്കലുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർ ഘാസ്?? എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപതി, കാരപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്-10 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 9 -12-2020 - ന് 11 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്നവ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടേയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കും 
ഗുണമേന്മയുമുള്ള ഉൽപന്നം രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ 
ദർഘാസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


Those who want tender forms should apply to the 
Superintendent , Government Homoeo Medical College 
Hospital , Karaparamba , Calicut - 10 . Application for 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of 7 565 ( inclusive of GST and Cess ) which is the price 
fixed for the form which is not refundable under any 
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circumstances . Sale of tender form can be closed at 
3 p.m. on 2-12-2020 by direct and 24-11-2020 by post . 
The tender forms will be obtained from the Hospital 
Office on direct payment or Money Order only on 
working days . Those who require tender form by post 
should send and additional amount of 50 towards 
postage charges . Duplicate tender forms, if required will 
be issued for 3 283 per copy .. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവ ശ്യ മായ ദ ർ ഘാസ് 

ഫാറ ങ്ങ ൾ താഴ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള തല്ല . 
ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക 


? 4,95,000 


നിരതദ്രവ്യം- Y 4,950 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ 


₹ 


1,678 


A Demand Draft for an amount of 1 % of the total 
cost of items should be enclosed along with the tender as 
EMD . Specification of items must be attached with 
tender . An agreement in the prescribed form is to be 
executed and signed in Kerala Government Stamp Paper 
worth * 200 should be submitted along with tender . 

The tender without required EMD and agreement 
will summarily be rejected . Late tenders will not be 
entertained on any account . Any additional information 
required can be had from the office of the undersigned 
during working hours . 

The chemicals must be supplied as and when 
required by this office . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-1 839 


ഫാറം 


അവസാന 


ദർഘാസ് 

വിൽ ക്കപ്പെടുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 8-12-2020 , 3 മണി . 


ദർ ഷാ സ് 


ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന 

അവസാന 


തീയതിയും സമയവും - 9-12-2020 , 2.30 മണി . 


ദർ ഘാ സ് 


തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 


9-12-2020 , 3 മണി . 


Office of the Government Homoeopathic 
Medical College Hospital , 

( Sd . ) 
Kozhikode . 

Superintendent.. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2021 . 


Medical Education Department 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 

പ വ്യത്തി സമ യത്ത് 


ഈ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1 ) 


ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


[ നമ്പർ 46 2020) 


നമ്പർ സി7-214872020 സ.മെ. കോ.തി. 


2020 ഒക്ടോബർ 28 . 


Conditions 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year.. 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 


free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 


തിരുവനന്തപുരം എസ് . എ . റ്റി.യിലെ ആശു പ്രതി 
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗ ത്തിലേക്ക് പച്ച നിറത്തിലുള്ള 
മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന കവറുകൾ (24 x 30 " ) 50000 എണ്ണം 
വാങ്ങുന്ന തിലേക്ക് വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ, 

ചെമഡിക്കൽ 

കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തി യിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർ ഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ 

അവർ 

ചു മ ത ല 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . കി കിട്ടുന്ന ദർഘാസു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


3. Advance payments conditions will not be 
considered . 

. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
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(2 ) 


[ നമ്പർ 602020) 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 1 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 

. 


നമ്പർ സി1-21491/ 2020 സ..കോ.തി. 


2020 ഒക്ടോബർ 30 . 


7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram. 


അടക്കും 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എം . എൽ . റ്റി . 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ( 4 ഇനം ) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . 

ദർ ഘാ സ് 
ചെയ്യുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പു രം-695 011 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ 

അവർ 

ചു മ ത ല 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ 
ക്കു ന്ന താ ണ് . വകി 

കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 
rejected. 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 

. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ്ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 


അടങ്കൽ തുക - 


₹ 


3,00,000 


selection . 

, 


നിരതദ്രവ്യം- Y 3,000 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ 


1,017 


900+ X 108+ 3 9 ) 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 508.5 


ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന 
അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- -8-12-2020 , 3 മണി . 


15. Specifications of the items are given in the list . 

. 


16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9-12-2020, 2.30 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 9-12-2020 3 


മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time . They should have valid 
authorization letters .. 


31-3-2021 . 


കൂടു തൽ 


വിവ ര ങ്ങ ൾ 


( പവ്യത്തി 

സമ യത്ത് 


ഈ 


18. More details can be had from this office on 
working hours . 

. 


ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 

. 
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LIST OF ITEMS 


Sl. 


Name of Items 


No. of 
Units 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


No. 


1 


1 


Electrophoresis Power pack : Microprocessor 
controlled , inbuilt safety features , 
Conspicuous 3 digit LED , Alarm function , 
Wipe clean polycarbonate housing , 
Maximum voltage 300V , Maximum 
current-400mA , Max power -60 Watts , No. 
of output pairs - 2 


7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


2 


5 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 


their tenders . 


Centrifuge : with 8 buckets and rotory 
head , should have a maximum speed of 
5000 rpm with stepless regulator, should 
be supplied with safety lid and lock , 
should have digital speedometed and 
timer, should have imbalance detector and 
automatic cut off , standard mark on 
quality and safety is compulsory, should 
work on 200 240V and 50hz power supply, 
should have swing out rotor of size 8x15ml 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 
rejected. 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest 


Money Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


3 


3 


Laboratory Deionizer : Filter 0.2 micron 
with filling bell, Digital resistivity readings 
temperature compensated to 25 , 
Components made of inert materials 
ensuring maximum ionic and organic purity. 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


4 


4 


Electric Heater : GI heating element 2000 
WAC 


13. Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever neces 

cessary . 


Conditions 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year. 


15. Specifications of the items are given in the list . 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 


free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time . They should have valid 
authorization letters . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


Gaz . No. 47 /2020 /DTP ( Stores Purchase ). 


167 


1st DEC , 2020] 


STORES PURCHASE 


742 


Conditions 


[ നമ്പർ 62,2020) 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year. 


നമ്പർ സി7-21488,2020 ജി.എം.സി.റ്റി. 


2020 ഒക്ടോബർ 28 . 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ്. എ . റ്റി . 
ആശു പ്രതി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാലിന്യ 
നിർമ്മാർജ്ജന കവറുകൾ ( പച്ച ) ( 30 " x 35 " ) 50000 എണ്ണം 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാത് പിൻ സിപ്പാൾ, ചെമഡിക്കൽ കോളേജ് , 
തിരു വ ന ന്ത പു രം- 695 011 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തികളിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
(പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ളവർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാ രം തുക അട ച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർ ഘാ സ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ( ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


അടങ്കൽ തുക 


4,95,000 . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders .. 


നിരതദ്രവ്യം -1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ 


₹ 


1,678 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 
rejected.. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1 839 


ഫാറ 0 


അവസാന 


ദർഘാസ് 

വിൽക്ക പ്പെടുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 8-12-2020 , 3 മണി . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 


അവസാന 


ദർ ഘാസ് ഫാറം സ്വീക രി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമം 

മയവും - 9-12-2020, 2.30 മണി . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance .. 


ദർ ഘാസ് 

തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
9-12-2020 , 3 മണി . 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2021 . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


കൂടു തൽ 


വിവ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി സമ യത്ത് 

ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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15. Specifications of the items are given in the list . 


സമയവും 


ദർഘാസ് 

തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും 
11-12-2020 , 3 മണി . 


16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31-3-2021 . 


ഇന 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time . They should have valid 
authorization letters . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 

( പവ ത്തി സമ യത്ത് 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്നതാ ണ് . ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


18. More details can be had from this office on 

working hours .. 


LIST OF ITEMS 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 

. 


( 4 ) 


Sl .. 


[ നമ്പർ 63 2020 ) 


Name of Item 


No. of 
Units 


Specification 


No. 


നമ്പർ സി7-21265 2020 / ജി.എം.സി.റ്റി. 


2020 ഒക്ടോബർ 30 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Safety Belt 


3 


Attachment Elements - 2 
chest attachment D - Rings 
and a Dorsal attachment 
D -Ring for fall arrest . 2 
lateral D - Rings for work 
positio - ning . 


Adaptability - Adjustable 
shoulder thigh straps and 
waist belt , sliding plates 
for easy adjustment of 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതി എസ്. എ . റ്റി . ആശുപ്രതി ഫാർമസി 
കോളേജ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഇന 
ങ്ങൾ വാങ്ങു ന്ന തിലേക്ക് | വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ , മ ഡി ക്ക ൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പു രം- 695 011 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തിക ളിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർ ഘാ സ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ അവർ 

ചു മ ത ല 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വകി 

കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് 

സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി.പി.പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


chest strap . 


Convenience- Shoulder and 
thigh straps differentiated 
by a dual colour scheme . 


| 


Tool holder loops and rings 
at the back . Ergonomics 
Ideally positioned - sit strap 
for extended comfort . 


2 


Knife ( Vettukathy ) 3 


40 cm . length , metal body 
wooden handle 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


3 , 10,000 . 


നിരതദ്രവ്യം- 1 % 


3 


20 


Citrol content - 80 % 


Lemon grass oil 
( 1 Litre bottle ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ 


1,052 


4 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-1 526 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10-12-2020 , 3 മണി . 


Floor cleaner solution 500 Benzalkonium Chloride 
for scrubbing 

80 % Cloroxyne101 2 %, 
Machine ( 1 Litre ) Cresol 2 % -Iso Propyl Alcohol 

10 % Non ionic surfactant 

Perfumed 
Glass Cleaner 100 Homogeneous liquid -pH 

7.00 + 1.00 in 1 % Solution. 


ഫ ഉറ 


അവസാന 


5 


ദർഘാസ് 

സ്വീക രി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 11-12-2020, 2.30 മണി . 
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TENDER SCHEDULE 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1. The period for which the rates to be in firm 


6 


Toilet Bowl Cleaner 105 


One year. 


Thick liquid - pH - 1.0 to 3.0 
in 1 % solution -Odour 
Mild Characteristic 


7 


30 


Aluminium Mop 
Handle 


Aluminium Handle with 
Ergonomic Grip support 
140 CM 


8 


Mop Holder 


30 


NC Loop End Green Band 
and Kentucky Mop Holder 
Green 


9 


Diesel operated Ride 5 
on Sweeping 
Machine Brush 
(Main Broom) 


Chevron V- Shaped broom 
for effective Sweeping 
Main Broom -Rhino 


10 


Side Broom - Rhino Brush 


for effective Sweeping 


Diesel operated Ride 2 
on Sweeping 
Machine Brush 
(Side Broom ) 


11 


PU hose with Leak proof 


Scrubbing Machine 1 
spare part -drain nose 
with cover replacement 


Cover 


12 


Rubber Type 


Scrubbing Machine 5 
spare part -Rubber Lip 
set oil resistant 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected. 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection , 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time . They should have 

valid authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


13 


Pressure die casted 


Scrubbing Machine 5 
spare part- Fixing 
plate suction bar 


aluminium 


14 


230Vac 50Hz 36000 rpm 


Scrubbing Machine 1 
spare part - Turbine - 2 
level replacement EP 
230V 


15 


Scrubbing Machine 2 
spare part - Wheel 
D200 


Non marking tyre of 
load 205 kg 


16 


PP Homopolymer 


Scrubbing Machine 1 
Bristies 
spare part - Disc 
brush completed red 
D43 


17 


Metal reinforced oil 
resistant 


Scrubbing Machine 2 
spare part - Splash 
proff profile brush 
head D43 


18 


Room Freshner 


100 pH Value - 6 


Govt . Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd . ) 
Principal . 
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[ No. 10 /2020-21 ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 10 2020-21) 


No. Cl / 9249 / 2020 / GTDMCA . 


2nd November 2020 . 


നമ്പർ സി 1,9249 2020 ഗവ.റ്റി.ഡി.എം.സി.എ. 


2020 നവംബർ 2 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Micro Instrument for Ear Surgery for the department of 
ENT, Govt . T. D. Medical College Hospital , Vandanam . 


ആല പ്പുഴ ഗവൺ മെ ന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഇ . എൻ . ടി . വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് കർണ്ണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ മെകാ ഇൻ സ് ടു മെ ന്റ് വിത രണ 
ചെയ്യു ന്ന തി നായി മു ദ വച്ച് ദർഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചു 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender No. & due date ” and should be 
addressed to the Principal , Govt . T.D. Medical College , 
Alappuzha - 688 005 . 


കൊള്ളുന്നു . 


ദർ ഘാസ് ഉള്ള ടിക്ക 

ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ , ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം , ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 


Last date and time of receipt of tender will be 
15-12-2020 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opened at 2.30 p . m . on 15-12-2020 in 
the presence of such of the tenders or their authorized 
representatives who may be present at that time . 


അടങ്കൽ തുക 


x 2,50,000 . 


Approximate Cost_1 2,50,000 . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15-12-2020 , 


1 മണി വര. അന്ന ദിവസം 2.30 മണിക്ക് ദർഘാസ് 


Intending tenderers may obtain the tender form 
from the undersigned on all working days from 10.30 a . 
m . to 3.30 p . m . on a cash remittance X 560 which is the 


price fixed for tender form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 


transferable . Sale of tender forms will be closed at 


12 noon on 15-12-2020 . Cheques , Postage stamps etc. , 


will not be accepted towards the cost of tender forms, 


nor will the forms be sent for V. P. P. Tender forms will 


തുറക്കുന്നതായിരിക്കും, ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ 
അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ 
സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
പകൽ 10.30 മണി മുതൽ 3.30 മണിവരെ ? 560 കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ട താണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ള വർ 
? 336 അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
15-12-2020 , ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, 
ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ ദർ ഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 കൂടി 
ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന ദിവ സ ത്തിന് 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . 

വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . സാങ്കേതിക 
വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് . 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ? 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ 1 % 
വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും 
നിര ത ദ വ്യവും 

ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


be supplied to the firm by registered post subject to a 
cash payment of 50 in addition as postage charges . 
Money Order will be accepted only if received within 10 
clear working days prior to due date for submitted tender . 
Duplicate tender forms, if required will be issued of 
336 per copy . Further details can be had from the 
College Office during working time . Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 200 and EMD 1 % of 
the total cost ( not less than ? 1,500 ) of the items 
tendered . Tenders without EMD will be rejected. 


അ 5 ക 


Government T. D. 
Medical College ,, 
Alappuzha. 


( Sd . ) 
Principal . 


Gaz . No. 47 / 2020 /DTP (Stores Purchase ). 
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Printing Department. 


who may be present at that time . Tenders shall be 


submitted in the prescribed form which can be had from 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


the office of the undersigned on cash payment of 


[ 66,2020-21) 


നമ്പർ 159472020 G4 . 


2020 നവംബർ 17 . 


? 900 + GST @ 12 % for original form and ? 450 + GST @ 
12 % for duplicate . Cheque, Demand Draft, Postage Stamps, 


Postal Orders etc. will not be accepted towards the cost 


of forms nor will the forms be 


by V.P.P. The tender 


forms are not transferable . Sale of tender forms will be 


സർക്കാർ അച്ചുകൂടങ്ങളിലേക്ക് ഐലറ്റ്സ്-330 പാക്കറ്റ് 
( 1 പാക്കറ്റിൽ 10,000 എണ്ണം) - (മീഡിയം സൈസ്, ഗോൾഡൻ 
കളർ , ഇന്നർ ഡയ മീറ്റർ 4mm ) വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . പുനർ 
ദർഘാസുകൾ 2-12-2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാ രുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടു ത്തിയ ഏജന്റു മാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
“ ദർഘാസ് നമ്പർ 66 { 2020 - 21 ഐലറ്റ് സ് വിതരണം 
സംബ ന്ധിച്ച് എന്ന് ഉപ ലേ ഖനം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . 
താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


closed at 12 Noon on 2-12-2020 . An agreement in Kerala 
Stamp Paper worth * 200 should be executed along with 


the tenders . Late tenders and tenders not accompanied 


by Earnest Money Deposit @ 1 % of total cost and 


preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 


will not be accepted on any account . 


Total PACR 4,71,174 


General Conditions 


1 . 


The rate quoted should be inclusive of all taxes , 


transportation , loading and unloading expenses f.o.r. 


Government Central Press , Thiruvananthapuram -695 001. 


ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സാമ്പിൾ സഹിതം 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർ ഘാസ് 

ഫോറ ങ്ങൾ 
ഒറിജിനൽ ? 900 ( + ജി . എ സ് . റ്റി . 12 % ) നിര ക്കിലും 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 450 ( + ജി . എ സ് . റ്റി . 12 % ) നിര ക്കിലും 
തിരു വ ന ന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സെൻടൽ പ്രസ്സിൽനിന്നും 
നേരിട്ട് വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ , 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയോ ഫോറം വി.പി.പി. 
ആയി അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത താ ണ് . ? 200 വിലയുള്ള 
കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്രതത്തിൽ എഗ്രിമെന്റും മൊത്തം തുക 
യുടെ നിര ത ദ വ്യവും 

ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


2 . 


Samples should supplied . 


3 . 


The item should be supplied within 7 days on the 


receipt of confirmation 


1 % 


4 . 


The payment will be made only after satisfactory 


receipt and survey reports. 


മൊത്തം അടങ്കൽ തുക - ? 4,71,174 


5 . 


Bank details should be furnished in the Bill . 


[66 2020-21 ) 


6 . 


The rates should be valid upto 31-3-2021 . 


No. 15947/2020 / G4 . 


17th November 2020 . 


7. 


The purchaser has the right to cancel the Supply 


Order at any time without assigning any reason . 


Sealed tenders superscribed as Re - Tender 
No. 66 /2020-21 for the supply of Eyeletes ( Medium size 
golden colours , inner diameter - 4mm ) 330 packet ( each 
packet containing 10000 Nos . ) is invited by the 
undersigned . The tenders along with samples should 
reach this office on or before 2-12-2020 at 1 p.m. and the 
same will be opened at 3 p . m . on the same day in the 
presence of tenderers or their authorized representatives 


Office of the Director of Printing, 


( Sd . ) 


Government Central Press , 


Superintendent of 


Thiruvananthapuram - 1 

-1 


Government Presses . 
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Technical Education Department 


DETAILED SPECIFICATION 


SHORT TENDER NOTICE 


Sl . 


Specification 


Quantity 


No. 


[No. D1-34 /2020-21 ] 


( 2 ) 


( 3 ) 


No. D1-5727 /2020 . 


15th October 2020 . 


1 


1 


Sealed tenders are invited for the Maintenance of 


Petrol Engine Test Rig for Mechanical Engineering 
Department for Government Engineering College , Thrissur. 


Service / Repair Multicylinder petrol 
(Computerised ) Engine set up supplied by 
us ( Product No. 230H , supplied in 
March 2013 ) * 4,500 . per day including 
days in transit 


Name of Lab — Mechanical Engineering. 


2 


1 


Items & Specification List Attached 


Sensor load cell make - VPG Sensotronics , 
Model - 60001 Type - S beam universal , 
Capacity - 0.50 Kg , Mounting thread : M10 . 


Approximate Cost— * 1,50,600 . 


3 


1 


Tender Value— 476 + Postal Charges. 


Load indicator , Model Sleek 9010 , input 
0-36m VDc ( Load cell ) , Supply 230VAC 
Retransmission Output 4-20mADC 
( isolated ) , Size : 48x96 


Last date and time of issue of tender form— 


21-12-2020 , 12 Noon . 


4 


NI USB - 6210 Bus Powered M Series 


1 


Last date and time of receipt of tender form 


21-12-2020 , 2 p . m . 


Date and time of opening of tender— 22-12-2020 , 


11 a . m . 


5 


Multifunction DAQ Device NI DAQmx 
driver Software and Signal Express LE 
( Part No. 779675-01 ) 
Transducer dynamic pressure with built 1 
in amplifier, make PCB Piezotronics , model 
S111A22 , range 5000 psi , diaphragm 
stainless steel , Hermetic sealed , threads 
metric supplied with 2x065A05 , Seal sleeve , 
sensor recess mout , 0.248" OD , 0.221 " ID , 


Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from Principal, Govt . Engineering College , 
Thrissur , on cash remittance of cost of tender 
form + postal charge . Tender forms are not transferable . 
Late tenders will not be accepted . Application for the 
tender form should be accompanied by cash remittance , 


0.240 " Thick 


6 


1 


as per the price fixed for the tender form . 


Temperature Transmitter Type : Fixed Type, 
Model : Fr Block , Input: PT - 100 , Range : 
0 to 100 ° C. Output 4-20mA, Power Supply: 
24 V DC , Make : Abustek , Precalibrated to 
100 Deg C 


Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 


towards the cost of the forms nor the forms will be 


sent by VPP. 


7 


1 


Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 


the amount by DD drawn in favour of the Principal , Govt. 
Engineering College, Thrissur ( EMD Minimum * 1,500 ) 


Temperature Transmitter Type : Smart /Fully 
Programmable by PC Model: Atxlso Block , 
Mounting : Block , Input : Programmable , 
Universal , Output: Linearized 4-20 , Internal 
Protection : Polarity inversion , Power Supply : 
12-35 V DC , Size : 44 mm Diax 25 MM , 


with an agreement in Kerala Stamp Paper worth * 220 . 
Details can be had from the Govt . Engineering College 
Office , working hours Website : www.gectcr.ac.in . 


Isolation : 1500 VAC for 60 Sec . Between 


Phone No. 0487-2334144 . 


I / P & O / P loop, make: Abustex , Precalibrated 
to 1200 Deg C ( K type TC ) 
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( 2 ) 


( 3 ) 


8 


1 


3 250 + 


5 0 


Temperature sensor, Type RTD Pt 100 , 

, 
Sheath Dia . 6mmx110mmL , SS316 , 
Connection 1/4 " BSP ( M ) adjustable compr. 
Insulation Mgo Non MI , Rating 120deg C. , 
Termination : Transition joint with 200mm 
cable & pin type lug , Cable : teflon with 
still breading, Make Radix 


ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില മണി ഓർഡർ ആയി മാ തമ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 

ജി . എ സ്.ടി. 12 % + തപാൽ ചാർ ജ്ജ് 3 
( തപാൽ ചാർജ് മടക്കിക്കിട്ടാത്തത്) കോപ്പി ഒന്നിന് കൂടുതൽ 
നൽകേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ വും , ( മി നിമം X 1,500 ) , X 200 മൂല്യ മുള്ള 

സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ക രാ ള ഴു തി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


കേ രള 


9 


1 


ടണ്ടറിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തുന്ന 

വില 

എല്ലാവിധ 
നികുതികളും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ച മറ്റു നിരക്കുകളും 
ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. 


Thermocouple, Type K, Ungrounded , Sheath 
Dia. 6mmx110 mmL , SS316 Connection 1/4 " 
BSP ( M ) adjustable compr. Fitting SS304 , 
Insulation Mgo , Rating 1000 deg . C. , 
Termination : Transition joint with 200mm 
cable & pin type lug , Cable : teflon with 
still breading , Make Radix 


No. D12228 2019 . 


29th October 2020 . 


10 


1 


Fuel cock : Ball valve , Make Aignep , size 
1/4 " ( F ) X114 " ( F ) BSP . 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores : ( here mention the stores briefly with 
quantity and wherever possible quality also ) Purchase of 
Industrial Model Machine ( 10 Nos ) for the Institution of 
Fashion Designing attached to Govt . Technical High 
School , Vatakara . 


Government Engineering College, 
Thrissur - 680 009 . 


( Sd. ) 
Principal.. 


PAC_X 2,50,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി 2228 , 2019 . 


2020 ഒക്ടോബർ 29 . 


The tenders should be superscribed No. D / 2228 / 2019 
and addressed to the Superintendent , Govt . Technical 
High School , Nut Street, P. O. , Vatakara -673 104. Last 
date for receipt of tender is 17-12-2020 , 2 p . m . and 
tenders will be opened at 3 p . m . on 17-12-2020 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time . Late 
tenders will not be accepted . 


ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, വടകരയിലെ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ഇതോ 
ടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള മെഷീനറികൾ 
വാങ്ങു ന്ന തിന് മു ദവ ച്ച് 

കവ റിൽ 

ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 


Cost of tender forms_X 500 + 12 % GST 


അടങ്കൽ തുക 


2,50,000 


Cost of Duplicate_X 250 + 12 % GST 


Tender forms will be issued from this office on 
payment of Cost . Those who want the forms by post have 
to pay the cost of tender forms and postage charge of 
50 by M. 0. which is not refundable under any 
circumstances . Cheques , postage stamps etc. will not be 
accepted . The tender forms are not transferrable . 


ദർഘാസ് സീൽ ചെയ്ത വ യും ക വ റിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പരും " ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 
വടകരയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് 
ഇൻ ഡ സ് ടി യിൽ മോഡൽ മെഷീ നു ക ൾ ( 10 എണ്ണം) 
നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നെഴുതിയതുമായിരിക്കണം. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17-12-2020 , 
2 മണിവരെയും അവ 17-12-2020 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 

സന്നി ഹി ത രാ കു ന്ന വ രു ടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂൾ, വടകര , നട്ട് സീറ്റ് പി . ഒ . - 673 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 % of EMD of the quoted amount a minimum of 
* 1,500 in the form of DD drawn in favour of the 
Superintendent , Govt . Technical High School , Vatakara 
should be attached . And Preliminary Agreement in Kerala 
Stamp Paper worth * 200 will also be submitted along 
with tenders . 

. 


Price quoted should include all taxes and other 
charges specifically stated . 


ദർ ഘാ സ് ഫോറം ഒന്നിന് ? 500 + ജി . എ സ് . ടി . 
12 % + X 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് ( തപാൽ ചാർജ് മ ട ക്കി 
കിട്ടാത്തത്) ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, വടകര 
ആ ഫീ സിൽ നിന്നും 

തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
കിട്ടു ന്ന താ യി രി ക്കും . തപാൽ മാർഗ്ഗ മുള്ള ദർഘാസ് 


നേരി ട്ടോ 


Govt . Technical High School , 
Vatakara . 


( Sl. ) 
Superintendent.. 
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